
CLASIFICACIONES CRONOESCALADA MEDIA MARATON FEMENINO 


Puesto 

Dorsal 

Tiempo 

Dif 

Apellidos, Nombre 

Club 

Sexo 

km/h 

i 

772 

1:00:29 

+ 00:00:00 

Guijarro Urizar, Julia 


F 

8,93 

2 

665 

1:05:34 

+ 00:05:05 

Catalan Soler, ANA 

CICLOS DOMINGO 

F 

8,24 

3 

644 

1:09:51 

+ 00:09:22 

Bernaola, Ainhoa 


F 

7,73 

4 

671 

1:31:24 

+ 00:30:55 

Fernandez López, MARIA 


F 

5,91 

5 

600 

1:40:20 

+ 00:39:51 

Castaño Morales, Laura 


F 

5,38 
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